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Achter Absclinitt.
§. 60.
Kraft im Coordinatenanfangspunkt angreift, die Componenten des resultirenden Drehungsmomentes.
In unserem Falle sind die zu beriicksichtigenden Krafte einerseits die ausseren Krafte p X, Q Y, Q Z, andererseits die Druckkrafte Xr, Yr, Zv und die Surninen werden zu Integralen, die sich auf das Volumen T' und auf seine Oberflache £1 er-strecken.
So ergiebt sich aus der ersten Gleichung (1)
(3)                        [ Q Xdr' ~f-    Xdca = 0,
wenn dt' die Volumenelemente von r', dco die Oberflachenele-mente von SI durchlauft, und v die nach a ass en gerichtete Normale bedeutet.
Diese Formel wenden wir zunachst an auf einen unencllich kleinen Cylinder mit den beiden EndMchen d ca und der un-endlich kleinen Hohe h. 1st dann n die Normale an die Grund-flache do dieses Cylinders, in das Innere des Cylinders positiv gerechnet, v die aussere Normale an die Peripherie von $co, und ds ein Element dieser Peripherie, so 1st hdco das Volumen des Cylinders, und der Ausdruck (3) zerfallt in folgende JBestandtheile:
Xvds -     X-n -f Xn
und da man hierin A, unabhangig von nehmen kann, so folgt aus (3)
Oder                           Xn + X~n =
unendlich klein an-
(4)                                Xn = -
und darin kann n jede beliebige Richtung sein.
Wenn  wir  den bei   dieser Betrachtung  benutzten  Cylinder
an  die Oberflache des urspriinglich gegebenen Raumes % legen, Fig. 11.             so baben auf der einen Grundflache die
Flachenkrafte die gegebenen Werthe §. 59 (2), und wenn wir also die jiach a us s en gerichtete Normale an die Oberflache Ovonrmitnbezeichnen (Fig. 11), so ist X -)- JLn = 0 und folglich nach (4) (5)                    Xn = X.
An der Oberflache also miissen die inneren Druckkrafte mit den ausseren iibereinstimmen.
